روجدضات الاج المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية غرداية . 
5 ۾ المقر: مديرية البيئة سابقا لولاية غرداية 4 شارع القاهرة 47000 غردايه 


( لجن الخدمات الاجتماعيت 
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الملف الاداري المرفق مع الطلب: 
٠‏ استمارة رفم 07. 
۰ عغد الرواج. 





